POLYCARBONATO 


El policarbonato es el material para lentes Rx más popular en los EE. UU. Su 
alta resistencia al impacto la convierte en una buena opción para niños, 
adolescentes y personas con estilo de vida activo, en gafas de seguridad y 
deportivas. Debido a su índice elevado, el policarbonato también es una 
buena opción para prescripciones fuertes, porque se pueden lograr 
correcciones más altas con menos espesor de lente. 


Las lentes de policarbonato bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, lo 
que las convierte en una excelente opción para gafas de sol y cualquier 
lente que se use al aire libre durante el día. 
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CLEAR POLYCARBONATE 1.586 — IMAGE® PROGRESSIVE CLEAR (HC) 
NOMINAL | TRUE | BACK MRP | SEG | FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER | CURVE | CURVE | cuRVE | EDGE | CENTER | pec |INSET| ABOVE МЕР АТ50 | RADIUS RANGE RXRANGE 
76 2.00 2.02 425 | 128 11.0 35 25 2 149 | 262.380 1.00-3.00 
76 4.50 4.28 625 | 125 11.5 35 25 2 2.55 | 123.830 1.00-3.00 Susan 
76 6.50 6.26 625 | 100 11.5 35 25 2 3.77 84.670 1.00-3.00 
76 8.50 8.26 950 | 10.0 10.0 3.5 25 2 5.07 64.165 1.00-3.00 
CLEAR POLYCARBONATE 1.586 — ADAGE? PROGRESSIVE CLEAR (HC) 
NOMINAL| TRUE | BACK- MRP | SEG | FITTING CROSS SAG ADD RX RANGE 
DIAMETER | CURVE | CURVE | CURVE | EDGE CENTER pec | INSET ABOVE MRP АТ50 | RADIUS RANGE 
76 2.00 1.99 425 | 128 11.0 25 25 2 1.18 | 266.330 1.00-3.00 
76 4.00 3.99 625 | 129 ТЕ 25 25 2 237 | 132.830 1.00-3.00 
-8.00D to +6.00D 
76 6.00 5.84 6.25 99 11.0 25 25 2 3.51 90.750 1.00-3.00 
76 8.00 771 9.60 97 8.5 2.5 25 2 471 68.740 1.00-3.00 


NUPOLAR° POLYCARBONATE 1.586 —SINGLE VISION GRAY 3 & BROWN (HC) 


DIAMETER ВОТ СЕ CURVE EDGE CENTER aa RADIUS RX RANGE 

76 0.50 0.53 4.25 14.0 8.5 0.31 1000.000 

76 1.25 1.26 4.25 14.1 9.6 0.74 420.640 

76 2.25 2.28 4.25 12.8 9.7 1.35 232.460 

76 3.25 3.27 4.25 12.9 112 1.94 162.080 

76 4.25 4.28 6.25 Da 9.8 2.55 123.830 -9.50D to +6.00D 
76 5.25 5.29 6.25 13.0 112 3.17 100.170 

76 6.25 6.28 6.25 9.9 9.8 3.79 84.390 

76 7.25 7.28 9.50 13.1 8.4 4.42 72.800 

76 8.25 8.27 9.50 13.0 10.0 5.08 64.080 


NUPOLAR? POLYCARBONATE1.586 — SINGLE VISION GRAY 3 8 BROWN (HC) 


NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER AT 50 RADIUS RX RANGE 
80.5 6.25 6.24 6.25 9:9 9:9 3.79 84.940 
4, +6. 
80.5 8.25 8.27 9.50 13.3 10.1 5.08 64.090 000 озоор 


NUPOLAR? POLYCARBONATE 1.586 — SINGLE VISION COPPER & GREEN (HC) 


DIAMETER NOMINAL E Е EDGE CENTER 25 RADIUS RX RANGE 
76 0.50 0.53 4.25 14.0 85 0.31 1000.000 
76 2.25 2.28 4.25 12.8 97 1.35 232.460 
76 4.25 4.28 6.25 18.1 9.8 2.55 123.830 -9.50D to +6.00D 
76 6.25 6.28 6.25 9.9 9.8 3.79 84.390 
76 8.25 8.27 9.50 13.0 10.0 5.08 64.080 


NUPOLAR? POLYCARBONATE 1.586— SINGLE VISION GRADIENT GRY/GRY, BRN/GRY, 8 BRN/BRN (HC) 


NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER AT 50 RADIUS RX RANGE 
76 4.25 4.28 6.25 13.1 9.8 2.55 123.830 
76 6.25 6.28 6.25 9.9 9.8 3.79 84.390 -5.00D to +6.00D 
76 8.25 8.27 9.50 13.0 10.0 5.08 64.080 
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NUPOLAR® POLYCARBONATE 1.586 — FLAT TOP 28 GRAY 3 & BROWN (HC) 


NOMINAL TRUE BACK SEG SEG SAG ADD 
DIAMETER | CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER | jNSET | pRop | arso | RADIUS | RANGE RXRANGE 
75 2.25 2.23 425 12.7 95 6 5 132 | 237.668 | 100-300 
75 4.25 424 6.25 127 95 6 5 2.53 125.000 | 1.00-3.00 
-8.00D to +6.25D 
75 6.25 6.28 6.25 9.8 9.7 6 5 3.79 84.395 | 1.00-3.00 
75 8.25 8.25 9.50 11.9 8.5 6 5 5.07 64.240 | 100-300 


NUPOLAR? POLYCARBONATE 1.586 — IMAGE? PROGRESSIVE GRAY 3 8 BROWN (HC) 


NOMINAL | TRUE | BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER | CURVE | CURVE CURVE | EDGE | CENTER | БЕС | INSET ABOVE MRP АТ 50 | RADIUS | RANGE RXRANGE 
76 2.00 2.00 4.25 14.0 11.0 35 25 2 1.18 | 265.000 | 1.00-3.00 
76 4.50 4.28 6.25 14.0 12.0 35 25 2 255 | 123.832 | 100-300 
-9.00D to +7.00D 
76 6.50 6.28 6.25 95 11.0 35 25 2 379 | 84395 | 100-300 
76 8.50 8.28 9.50 10.5 9.0 35 25 2 5.08 | 63702 | 100-300 
NUPOLAR? POLYCARBONATE 1.586 — IMAGE WRAP? DECENTERED PROGRESSIVE GRAY 3 (HC) 
NOMINAL | TRUE BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER | "CURVE | CURVE | CURVE | EDGE | CENTER | рес INSET ABOVE MRP AT 50 RADIUS: RANGE 
76 8.50 831 95 10.5 9.0 7.0 25 g 5.10 63.779 1.00-3.00D 
NUPOLAR? POLYCARBONATE 1.586 — ADAGE? PROGRESSIVE GRAY 3 & BROWN (HC) 
NOMINAL| TRUE | BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER | CURVE | CURVE | CURVE | EDGE CENTER pgc INSET ABOVE MRP АТ50 | RADIUS| RANGE RX RANGE 
76 2.00 2.02 4.25 13.8 112 25 25 2 1.19 | 262.380 | 1.00-3.00 
76 4.00 4.01 6.25 14.0 112 25 25 2 239 | 132470 | 1.00-3.00 
-8.50D to +5.50D 
76 6.00 5.85 6.25 10.6 10.5 25 25 2 352 | 90.600 | 1.00-3.00 
76 8.00 772 9.60 10.9 8.0 2.5 25 2 47 68.650 | 1.00-3.00 


TRANSITIONS" SIGNATURE? POLYCARBONATE 1.586 — SINGLE VISION GRAY & BROWN (HC) 


DIAMETER NOMINAL СКАЧЕ. ОАЕ EDGE CENTER mE RADIUS RX RANGE 
75 0.50 0.54 4.25 13.5 8.5 0.32 981.481 
75 125 1.26 4.25 132 11.0 0.74 420.635 
75 2.25 2.30 4.25 12.0 95 1.36 230.435 
75 3.25 3.26 4.25 12.6 113 1.93 162.577 
75 4.25 427 6.25 12.0 104 2.54 124.122 -9.00D to +6.00D 
75 5.25 5.26 6.25 12.5 11.7 3.15 100.760 
75 6.25 6.25 6.25 82 9.0 377 84.395 
75 725 727 9.50 11.9 9.1 442 72.902 
75 8.25 8.26 9.50 11.0 95 5.07 64.165 


TRANSITIONS" SIGNATURE? POLYCARBONATE COMPOSITE 1.586— FLAT TOP 28 GRAY & BROWN (HC) 


e 


NOMINAL | TRUE BACK SEG SEG SAG ADD 

DIAMETER | СЏЕМЕ | CURVE | СЏЕМЕ | EDGE | CENTER | pgop | INSET | Atso | RADIUS RANGE RXRANGE 
75 2.25 gx 4.25 134 114 5.0 6.0 1.28 244.244 1.00-3.50 
75 4.25 4.20 6.25 13.7 11.8 5.0 6.0 2.50 126.190 1.00-3.50 
75 6.25 6.23 6.25 97 10.9 5.0 6.0 3.76 85.072 1.00-3.50 *9.99D (01.000 
75 8.25 8.23 9.50 12.9 113 5.0 6.0 5.05 64.399 1.00-3.50 
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TRANSITIONS" SIGNATURE? POLYCARBONATE COMPOSITE 1.586— FLAT TOP 35 GRAY & BROWN (HC) 


e 


NOMINAL | TRUE BACK SEG SEG SAG ADD 
DIAMETER | "CURVE | CURVE | CURVE | EDGE | CENTER | pROP INSET Ат 50 | RADIUS RANGE RX RANGE 
75 2.25 2.49 425 13.7 113 5.0 6.0 1.30 242.009 1.00-3.50 
75 4.25 4.21 6.25 14.0 11.8 5.0 6.0 251 125.891 1.00-3.50 
-9. +7. 
75 6.25 6.25 6.25 10.3 110 5.0 6.0 3.76 85.072 1.00-3.50 9.90010 47:099 
75 8.25 8.25 9.75 14.0 115 5.0 6.0 5.07 64.242 1.00-3.50 


TRANSITIONS" SIGNATURE? POLYCARBONATE COMPOSITE 1.586 — FLAT TOP 7 X 28 TRIFOCAL GRAY & BROWN (HC) 


e 


DIAMETER | "CURVE | Curve | curve | EDGE | CENTER | prop | inser | Arso | RADIUS RANGE RX RANGE 
75 425 4.20 6.25 14.0 117 40 40 2.50 126.190 1.50-3.50 
75 6.25 6.22 6.25 10.6 10.8 40 40 375 85.209 1.50-3.50 -7.00D to +7.00D 
75 8.25 8.27 9.75 13.8 11.6 4.0 4.0 5.08 64.087 1.50-3.50 


TRANSITIONS" SIGNATURE? POLYCARBONATE 1.586 — IMAGE? PROGRESSIVE GRAY 8 BROWN (HC) 


NOMINAL TRUE | BACK MRP | SEG | FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER | ` Curve | curve curve | EPOE CENTER | рес | ser ABOVE MRP AT 5 RADIUS | RANGE RX RANGE 
75 2.00 2.02 4.25 12.0 11.0 3.5 25 2 1.19 262.376 | 1.00-3.00 
75 4.50 4.30 6.25 12.0 11.5 35 25 2 2.56 122.685 | 1.00-3.00 
-9.00D to +7.00D 
75 6.50 6.28 6.25 10.5 11.5 3.5 25 2 3.79 84.261 | 1.00-3.00 
75 8.50 8.27 9.50 10.5 10.0 35 25 2 5.08 64.000 | 1.00-3.00 
POLYCARBONATE MIRROR — SINGLE VISION BLUE, GOLD & SILVER 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER Ea RADIUS RX RANGE 
76 2.00 2.07 4.07 13.3 10.2 1.22 256.039 
76 4.06 3.05 6.06 13.7 10.3 2.42 130.542 
-8.00D to +6.50D 
76 6.00 6.06 6.17 10.6 10.1 3.65 87.459 
76 8.25 8.23 9.63 13.3 10.2 5.05 64.399 
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TRANSITIONS™ SIGNATURE” FINISHED POLYCARBONATE 1.586 (HC) 
FINISHED SINGLE VISION SPHERICAL GRAY & BROWN WITH SUPER HYDROPHOBIC AR COATING 
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TRANSITIONS" SIGNATURE? FINISHED POLYCARBONATE 1.586 (HC) 
FINISHED SINGLE VISION SPHERICAL GRAY & BROWN 
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TRANSITIONS" XTRACTIVE? NEW GEN POLYCARBONATE 1.586 — SINGLE VISION SPHERICAL GRAY 8 BROWN (HC) 


DIAMETER Bruna CURVE CURVE EDGE CENTER P RADIUS RX RANGE 
75 0.50 0.54 4.25 13.5 85 0.32 981.480 
75 1.25 1.26 4.25 132 11.0 0.74 420.635 
75 2.25 2.30 4.25 12.0 95 1.36 230.400 
~ 75 325 3.26 4.25 12.6 113 1.93 162.577 
75 425 4.27 6.25 12.0 104 2.54 124.120 -9.00D to +6.00D 
75 5.25 5.26 6.25 12.5 117 3.15 100.760 
75 6.25 6.25 6.25 82 9.0 3.77 84.800 
75 7.25 7.27 6.25 11.9 91 442 72.902 
75 8.25 8.26 9.50 11.0 95 5.07 64.170 


TRANSITIONS" XTRACTIVE? POLYCARBONATE COMPOSITE 1.586 — FLAT TOP 28 GRAY (HC) 


NOMINAL TRUE BACK 


SEG 


SEG SAG 


ADD 


DIAMETER | CURVE | CURVE | CURVE | EDGE | CENTER | pgop | INSET | Arso | RADIUS RANGE RX RANGE 
a 75 2.25 247 425 184 114 5.0 6.0 128 244.240 1.00-3.50 
75 4.25 4.20 6.25 13.7 11.8 5.0 6.0 2.50 126.190 1.00-3.50 
75 6.25 6.23 6.25 97 10.9 5.0 6.0 3.76 85.072 1.00-3.50 УВ 
75 8.25 8.23 9.50 12.9 113 5.0 6.0 5.05 64.399 1.00-3.50 


TRANSITIONS" XTRACTIVE? NEW GEN POLYCARBONATE 1.586 — IMAGE? PROGRESSIVE GRAY & BROWN (HC) 


NOMINAL| TRUE | BACK MRP | SEG | FITTING CROSS | SAG ADD 
DIAMETER | СЏЕМЕ | CURVE | curve | EDGE CENTER | БЕС. | INSET | ABOVE МЕР AT 50 RANGE IOCRANGE 
e 75 2.00 2.02 425 12.0 105 | 35 25 2 149 |262380| 1003.00 
75 4.50 4.30 6.25 12.0 11.5 3.5 25 2 2.56 |123258| 1.00-3.00 
75 6.50 6.28 6.25 10.5 115 35 25 2 379 | 84395 | 1.00-3.00 AO EOD 
75 8.50 8.27 9.50 10.5 10.0 3.5 25 2 5.08 | 64.090 | 100-300 


TRANSITIONS" XTRACTIVE? NEW GEN FINISHED POLYCARBONATE 1.586 (HC) 


FINISHED SINGLE VISION SPHERICAL GRAY & BROWN 
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POLYCARBONATE Lenses 


TRANSITIONS" DRIVEWEAR® POLYCARBONATE 1.586 — SINGLE VISION (HC) 


DIAMETER NOMINAL CURVE АСК EDGE CENTER рле RADIUS RX RANGE 
75 2.25 2.28 4.25 12.5 9.6 1.35 232.456 
75 4.25 4.28 6.25 124 97 2.55 123.832 
75 6.25 6.31 6.25 9.6 97 3.80 83.994 #9002 10:46:00 
75 8.25 8.24 9.50 13.0 10.1 5.06 64.320 


TRANSITIONS" DRIVEWEAR? POLYCARBONATE 1.586 — IMAGE? PROGRESSIVE GRAY (HC) 


NOMINAL| TRUE | BACK MRP SEG FITTING SAG ADD 
DIAMETER | curve | curve | curve FDGE | CENTER | pec | INSET | CROSS arso | RADIUS | RANGE PA RANGE 
75 2.00 2.05 4.26 133 11.0 35 25 2 121 | 258.537 | 100-300 
75 4.50 432 625 135 114 35 25 2 257 | 122685 | 100-300 
-9.00D to +7.00D 
75 6.50 6.28 625 10.0 11.0 35 25 2 379 | 84395 | 100-300 
75 8.50 8.30 9.50 10.6 91 35 25 2 5.10 | 63.855 | 100-300 
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